


LES ROSES 


ROSA COLLINA 

Fastigiata. (Voyez ci-aprés var. p.) 

LE ROSIER DES COLLINES. 

Variété a fleurs nwelées. 

DESCRIPTION. 

C’est un arbrisseau qui s’éléve á la hauteur de sept á huit 
pieds. Ses branches sont armées d’aiguillons forts, crochus, 
trés-dilatés á leur base. Les jeunes rameaux sont glabres et un 
peu rougeátres. Les feuilles sont composées de cinq ou de sept 
folióles ovales - lancéolées, á dentelure simple, luisantes en- 
dessus, tomenteuses par-dessous et en leurbord; elles sont 
supportées par un pétiole pubescent, garni de quelques petits 
aiguilfons qui s’étendent quelquefois jusque sur la nervure prin- 
cipale de la folióle impaire. Les fleurs, presque inodores, sont 
disposées en une espéce dombelle. Les tubes des cálices, 
ovoides et glabres, sont portes par des pédoncules d’égale hau¬ 
teur, hérissés de poils glanduleux. Divisions du limbe, trois 
pinnatifides et deux simples. Corolle de cinq pétales dun rose- 
tendre. Styles libres et glabres. 

Nomenclature des variétés du R. Collina. 

R. COLLINA. 

R. Germimbus ovatis, glabris; pedunculis hispidis aut glabris; foliolis simpliciter dentatis , 
supra glabns, mtidis, subtus margineque pubescentibus; aculéis adunéis. (N.) 

* Pédoncules hérissés. Tubes glabres ou presque glabres. 

a. R. Collina vera. R. Collina. Jacq. Aust. 2, tab. 197. L. Sjst. Ed. Murray, p. 474. 
Suth. Helv. 1 , p. 3o4- Willd. Spec. 1078. Pers. Syn. 2 , p. 5o. Poir. Ency. 6 , 
p. 289. Smith, Engl. Bot. Tab. 1895 . Nouv. Duham. vol. 7, p. 5o. Rau, En. Ros. 
p. i63. Non DC. Vulg. Rosier des Collines á pédoncules hérissés. 





















































































































































